CEUVRES  DE  PASTEUR

forme cristalline, elle est represented figure 14. C'est la forme cristal-
line du bimalate actif. Mais, de plus, j'ai trouve que les angles des
faces corresppndantes etaient sensiblement les memes. Quant aux
faces A', elles sont au nombre de quatre settlement,
mais inclinees de la meme maniere a droite et a gauche.
Les deux especes de cristaux out im clivage net et
facile, parallelement aux faces R. Ge clivage est accuse
par des stries qui ge"nent souvent la mesure exacte des
angles dans ces deux formes cristallines.

Je regrette de n'avoir pu encore  disposer d'une
quantite suffisante de bimalate inactif pour comparer
la solubilite de ce sel a la solubilite du bimalate  actif
correspondant. line recolte abondante de sorbier me
permettra  prochainement de  combler  les  lacunes  que je laisse, a
regret, dans le travail que je soumets aujourd'luii a 1' Academic.

Malates de plomb actifs et inactifs.

On connait les proprietes curieuses du malate de plomb ordinaire.
Ge sel, qui a pour composition :

est amorphe au moment de sa precipitation, et au bout de quelques
heures il se prend en cristaux aiguilles. Jete dans 1'eau bouillante, il
entre en fusion et pent se tirer en longs fils soyeux.

On re trouve exactement ces proprietes dans le malate de plouib
inactif. Il est amorphe au moment de sa precipitation, et an bout de
quelques jours on voit des houppes de cristaux soyeux prendre nais-
sance au sein de la masse et iinir par 1'envahir tout entiere. Toute
la difference que Ton remarque entre les deux malates de plomb,
c'est que le malate inactif met plus de temps a devenir cristallin que
le malate actif. Le malate inactif entre aussi, et tres facilement, en
fusion dans 1'eau chaude^).

cependant ne sont pas indiquees clans le cristal qui pourrait les revetir. Gela est surtout
sensible pour les cristaux artiflciels des laboratoires, oti cliaque substance s'offre presque
. toujours avec la mSme forme, parce qu'en general nous faisons tres pen varier les conditions
de la cristallisation. II arrive de meme que la forme determinee par 1'ensemble des facettes
laemie"driques peut ne pas exister, quoique compatible avec la structure interne du cristal.

Tl est utile de noter que, dans tous les exemplcs nouveaux d'hemiedrie qu,e renferme ce
Memoire, rb.enii6drie est toujours non superposable.

1. Le malate neutre de plomb actif, amorphe au moment de sa precipitation, ne met souvent
que quelques heures a se transformer en cristaux aiguilles. J'ai toujours vu, au contraire, le
malate inactif rester amorphe pendant plusieurs jours. Gette legere difference entre les deuxSYMfiTRIE   MOLECULAIRE.ce travail. G'est ce que je rechereherai prochai-
